DENON 

Over-Ear Headphones 

AH-D510 

AH-D310 


Precautions 


• Before using the headphones, be sure to read the attached document "Precautions on the use of 
headphones”. 

•To prevent injury, be careful not to let your fingers get caught between the housing and hanger. 

• Do not pull the slider with unnecessarily force. Damage may result. 


Vorsichtsmal^nahmen 


• Vor der Verwendung des Kopfhorers lesen Sie bitte das beigefiigte Dokument 
"Vorsichtsmadnahmen bei Verwendung des Kopfhdrers’’. 

• Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Ihre Finger zwischen Gehause und Aufhangung geraten. 
•Wenden Sie keine ubermaftige Kraft beim Verstellen des Bugels auf. Das Gerat konnte beschadigt 

werden. 


Owner's Manual 
Bedienungsanleitung 
Manuel de rutilisateur 
Manuale delle istruzioni 
Manual del usuario 
Gebruiksaanwijzing 
Bruksanvisning 
l/lHCTpyKU^H no 3KcruiyaTau 州 
Instrukcja obstugi 
操作說明書 
橾作说明书 
取扱説明書 


Precautions a prendre pour I’utilisation 


• Avant d'utiliser le casque audio, lisez sans faute le paragraphe intitule "Precautions a prendre 
pour rutilisation du casque audio” dans le document joint. 

• Afin de ne pas vous blesser, ne laissez pas vos doigts se prendre entre le corps et「attache du casque 
audio. 

• Ne tirez pas inutilement sur la partie coulissante. Des dommages peuvent s’en suivre. 


Precauzioni sulTuso delle cuffie 


• Prima di utilizzare le cuffie, leggere il documento allegato "Precauzioni sull’uso delle cuffie' 

• Per prevenire infortuni, prestare attenzione ad evitare che le dita rimangano intrappolate tra la cuffia 
e I'attacco. 

• Non tirare i! cursore con forza eccessiva. Potrebbero verificarsi danneggiamenti. 


Precauciones durante el uso de los auriculares 


• Antes de utilizar los auriculares, asegurese de leer el documento adjunto "Precauciones durante 
el uso de los auriculares". 

• Para evitar danos personales, tome la precaucion de no pillarse los dedos entre la carcasa y la diadema. 

• No tire del deslizador con demasiada fuerza. De lo contrario se podrian averiar. 


het gebruik van de hoofdtelefoon 


• Voordat u de hoofdtelefoon gebruikt, dient u het bijgevoegd document "Voorzorgsmaatregelen 
bij het gebruik van de hoofdtelefoon’’ te lezen. 

• Let erop dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen de behuizing en de ophanging. 

•Trek niet aan de schuifregelaar met onnodige kracht. Schade kan het resultaat zijn. 




anvander horlurarna 


• Las det bifogade dokumentet "Viktigt att tanka pa nar du anvander horlurarna" innan du 
anvander horlurarna. 


• Var forsiktig sa att du inte klammer fingrarna mellan horlursenheten och bygeln. 

• Anvand inte for mycket kraft p§ skjutanordningen. Skador kan da uppsta. 


Mepbi npeflOCTopo>KHOCTM npn ucnojib30BaHiii/i HayuiHMKOB 


• riepen ncnojib30BaHi/ieM HayiuHviKOB o6n3aTenbHO npoMMTaiiTe npi^naraeMbiM Aoxyn/ieHT "Mepbi 
npeflOCTOpO>KHOCTM npM MCn0J1b30BaHMM HayiUHI/IKOB". 

•Bo n36e>KaHne Te/iecHbix noBpe>KfleHMM, 6yflbTe BHMMaTejibHbi m He 3aiueMme ce6e nanbubi Me>KAy 
KopnycaMM ui oronoBHUKOM. 

• He TFIHMTe 3a CKOJ1b3FUMMH 3a>KMM C Hpe3MepHOM CMJlOii. Mo>KeT np0M30MTM nOBpe>KfleHMe. 


Srodki ostroznosci dotyczace korzystania ze stuchawek] 


• Przed rozpocz^ciem korzystania ze stuchawek przeczytaj zaf^czony dokument "Srodki ostroznosci 
dotyczace korzystania ze stuchawek , ’. 

• Aby zapobiec obrazeniom uwazaj, a by nie umieszczac palcow pomi^dzy obudow 与 a uchwytem. 

• Nie rozciggaj regulatora dlugosci uzywajgc niepotrzebnej sily. Mozna go uszkodzic. 


使用耳機的注意事項 


• 使用耳機前，務必閱讀隨附文件 “ 使用耳機的注意事項”。 

• 請務必小心不要讓外殼和掛架夾住手指，以免受傷。 

• 請勿用不必要的外力拉扯滑蓋。可能導致損壞。 


耳机使用注意事项 


• 在使用耳机前，请务必阅读所附文件 " 耳机使用注意事项 ” 的内容。 

• 请务必小心不要让外壳和挂架夹住手指，以免受伤。 

• 请勿用不必要的外力拉扯伸缩臂。可能导致损坏。 


ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について 


• ヘッドホンをお使いになる前に、添付の “ ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について”をかならずお読 
みください。 

• ハウジングと八ンガーの間に指をはさまないでください。特に幼いお子様にご注意ください。ケガの原因とな 
ることがあります。 

• スライダーを無理に引っ張らないでください。破損することがあります。 


Hanger / Aufhangung / 
Attache / Attacco / 
Diadema / Ophanging / 
Bygel / OrojioBHMK / 
Uchwyt / 
掛架/桂架/八ンガー 



「根据电子信息产品污染控制管理办法的有毒 • 有害物质或元素的标识表」 


零部件名称 

対象零部件 

有毒有害物质或元素 

铅 (Pb) 

汞 (Hg) 

镉 (Cd) 

六价铬 (Cr6+) 

多溴联苯 (P 昍） 

多溴二苯醚 (PBDE) 

附件 

遥控器/ AC 适配器、电源线、 RCA 信 
号线等附件，包装 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


备注： 

〇：在该零部件的所有均质材料中的有毒有害物质的含量不超过在 SJ/T11363-2006 标准规定的限鼉要求 

X：在该零部件中至少一种均质材料中的有毒有害物质的含量超过在 SJ/T1 1 363-2006 标准规定的限量要求 ( X判定：包括 EU 


RoHS 的豁免项目） 




此标志是根据2006/2/28颁布的「电子信息产品污染控制管理办法」，以及「电子信息产品污染控制标识要求」 

,适用于在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。 

在此产品相关的安全和使用上遵守注意事项.在从生产日期起计算的此年限内，产品中的有害物质不会往外泄 
漏，或者引起突然变异而给环境污染，人体或财产带来重大影响。 

另外，包装在一起的电池等消耗品的环保期限是技术寿命5年。 

适当地使用完后废弃的情況，请协助遵守各自治体的电子信息产品回收 • 再利用相关的法律 • 规定。 


Slider / Stellbugel / Glissiere / 
Elemento scorrevole / 
Deslizador / Schuitregelaar/ 
SKjutanordnmg / 

CKOJ1b3HLMHM 3aXMM / 

Regulator dluaosci / 
伸縮臂 / 伸缩臂/スライダー 



Housing / Ohrmuschel / 
Corps / Cuffia / 
Carcasa / Behuizing / 
Horlursenhet/ 
Kopnyc / Obudowa / 
外殻/外売/ハウジング 


Hanger / Aufhangung / 
Attache / Attacco / Diadema / 
Ophanging / 

Byael / Oto/iobhuk / Uchwyt / 
掛架/桂架/八ンガー 


Accessories 


Check that the following parts are supplied with the product. 

① Owner’s Manual. 

② Precautions on the use of headphones. 

③ Service center list. 

④ Standard conversion plug. 

⑤ Extension cable (Cable length: Approx. 3.5m). 

④一 ® 




Accessoires 


Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec I'appareil. 

① Manuel de I’Utilisateur.1 

CD Precautions a prendre pour r utilisation du casque audio. 1 

③ Liste des services apres-vente.1 

④ Prise de conversion standard.1 

⑤ Rallonge de cordon (Longueur des cales: Approx 3,5 m).1 

④一 ⑤ 




Using the headphones 


Utilisation du casque audio 


Check the markings on the hanger, and place the headphones over your head so that the hanger marked Veifiez les marques sur le attache et placez le casque audio de fagon a ce que le attache marque "R" se 

"R" is over the right ear, the one marked "L" over the left ear. situe sur I’reille droite et celui marque "l_" sur I'reille gauche. 



□ Type: 

□ Drive units: 

□ Input impedance: 

□ Sensitivity: 

□ Maximum input: 

□ Playback frequency: 

□ Weight: 

□ Cable length: 

□ Plug: 


Dynamic type 
0 42 mm 

Neodymium magnet 
32 0 

•AHD-510: 101 dB/mW 
•AHD-310: 105 dB/mW 
1 ,000 mW 

•AHD-510: 8-24,000 Hz 
•AHD-310: 10-22,000 Hz 
153 g (not including cable) 

1.3 m OFC litz cable 
0 3.5 mm gold-plated stereo mini plug 


氺 For improvement purposes, specifications and design are subject to change without notice. 


□ Type: 

□ Boies de commande: 

□ Impedance cTentree: 

□ Sensibilite: 


Type de dynamique 
0 42 mm 
Aimant nedyme 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310: 105 dB/mW 


□ Niveau maximal 
d’entree maximal: 

□ Freuence de lecture: 


1 000 mW 

•AH-D510: 8-24 000 Hz 
•AH-D310: 10-22 000 Hz 
153 g (Cordon non fourni) 

Cordon litz OFC,1,3 m 
0 3,5 mm Min 卜 prise stereo plaque-or 
氺 Par souci d'amelioration, les caracteristiques et le design sont susceptibles de modifications sans 
preavis. 


□ Poids: 

□ Longueur du cable: 

□ Prise: 


Uberprufen Sie, dass folgendes Zubehor im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. 

① Bedienungsanleitung. 

② Vorsichtsmaftnahmen bei Verwendung des Kopfhorers. 

③ Kundendienstverzeichnis. 

④ Standardapter. 

(DVerlangerungskabel (Kabekkange: etwa. 3,5m). 




Accessori 


Verificare che le seguenti parti siano in dotazione con il prodotto. 

① Manuale delle istruzioni.1 

② Precauzioni sull’uso delle cuffie.1 

③ Elenco dei centri di assistenza tecnica.1 

④ Spina di conversione standard.1 

⑤ Cavo di prolunga (Lunghezza cavo: Circa. 3,5m).1 




Verwendung der Kopfhorer 


Uberprufen Sie die Markierungen auf der Aufhangung und setzen Sie die Kopfhorer so auf, dass sich 
die mit "R" gekennzeichnete Aufhangung auf dem rechten Ohr befindet, die mit " し , ’ gekennzeichnete 
Aufhangung auf dem linken Ohr. 


Utilizzo delle cuffie 


Controllare le marcature sulle attacco e posizionarle sulla testa in modo che la attacco contrassegnata 
da "R" sia sulTorecchio destro e quella contrassegnata da "L" sull’oreccmo sinistro. 



□ Eingangsimpedanz: 

□ Empfindlichkeit: 


□ Typ: Dynamischer Typ 

□ Antriebseinheiten: 0 42 mm 

Neodym-Magnet 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310: 105 dB/mW 

□ Maximale Leistungsaufnahme: 1 .000 mW 

J Wiedergabe-Frequenzen: *AH-D510: 8 - 24,000 Hz 

•AH-D310: 10-22,000 Hz 

□ Gewicht: 153 g (Kabel nicht eingeschlossen) 

□ Kabellange: Drei Meter Litzenkabel OFC 1,3 m 

□ Stecker: 0 3,5 mm vergoldeter Stereo-Mimstecker 

氺 Anderung dertechnischen Daten und des Designs zum Zwecke derVerbesserung ohne Ankundigung 
vorbehalten. 


□ Unit 合 principal: 

□ Impedenza in ingresso: 

□ Sensibilita: 

□ Ingresso massimo: 

□ Frequenze di riproduzione: 

□ Peso: 

□ Lunghezza del cavo: 

□ Spina: 


0 42 mm 

Magnete al neodimio 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310:105 dB/mW 
1 .000 mW 

•AH-D510: 8-24.000 Hz 
•AH-D310: 10-22.000 Hz 
153 g (Cavo escluso) 

Cavo litz OFC da 1,3m 
0 3,5 mm spinotto stereo rivestito in oro 


氺 Per motivi di miglioramento, dati tecnici e design sono soggetti a modifiche senza preawiso. 







































































































ESPANOL 


SVENSKA 


POLSKI 


中文简体字 


Accesorios 


Compruebe que el producto va acompanado de las piezas siguientes. 

① Manual del usuario. 

② Precauciones durante el uso de los auriculares. 

③ Lista de servicios tecnicos. 

④ Adaptador estandar. 

©Cable alargador (l_ongitud del cable: Aprox. 3,5m). 

④一 ® 




Tillbehor 


Kontrollera att foljande saker levereras tillsammans med produkten. 

① Bruksanvisning. 

©Viktigt att tanka pa nar du anvander horlurarna. 

③ Forteckning over servicestallen. 

④ Adapterkontakt. 

(D Forlangningskabel (Kabellangd: Ca. 3,5m). 

④一 ⑤：' 



Akcesoria 


Sprawdz czy nast^pujgce elementy zostaly dostarczone wraz z urz 与 dzeniem. 
① Instrukcja obslugi.. 


请检查产品附带的下列部件。 
①操作说明书 ... 


② Srodki ostroznosci dotyczgce korzystania ze stuchawek.1 ②耳机使用注意事项… 

③ Lista punktow serwisowych. 

④ Standardowa przejsciowka. 

(5) Przedluzacz (Dlugosc kabla: ok. 3,5 m). 


③ 维修站一览表... 

④ 标准转换插头 ... 

⑤ 延长电缆（线长：大约 3.5m) 








Uso de los auriculares 


Compruebe las marcas de las diadema, y coloque los auriculares sobre su cabeza, de forma que la 
diadema que tiene la marca "R" esta sobre la oreja derecha, y la que tiene la marca "L" en la oreja 


Anvanda horlurarna 


Kontrollera markningen pa bygelerna, och satt pa dem pi huvudet s§ att bygelen markt "R" sitter pa det 
hogra 6rat, och den markt "L" sitter pci det vanstra drat. 


Uzytkowanie stuchawek 


Sprawdz oznaczenia na zawieszce i zat6z sluchawki na gtow§ w taki sposob, by zawieszka oznaczona 
literq "R" znalazla si§ nad prawym uchem, a ta oznaczona liters "L" znalazla si§ nad uchem lewym. 


使用耳机 


检查挂架上的标记，将耳机置于您的头部，使得标有" R ” 的挂架置于您的右耳，标有" L ” 的挂架置于您的左耳。 



□ Tipo: 

□ Unidad principal: 

□ Impedancia de entrada: 

□ Sensibilidad: 

□ Entrada maxima: 

□ Frecuencias de reproduccion 

□ Peso: 

□ Longitud del cable: 

□ Plug: 


Tipo dinamico 
0 42 mm 
Iman de Neodimio 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310:105 dB/mW 
1 .000 mW 

•AH-D510: 8-24.000 Hz 
•AH-D310: 10-22.000 Hz 
153 g (cable no incluido) 

Cable OFC litz de 1,3 m 

0 3,5 mm mini conector estereo banado en oro 


氺 Para su mejora, las especificaciones y el diseno estan sujetos a cambio sin notificacion previa. 


□ Typ: Dynamisk typ 

□ Drivenheter: 0 42 mm 

Neodymmagnet 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310: 105 dB/mW 
1 000 mW 

•AH-D510: 8-24 000 Hz 
•AH-D310: 10-22 000 Hz 
153 g (exkl. kabeln) 

1,3m OFC litz-kabel 

0 3,5 mm guldplaterad ministereokontakt 
* Ratten till andring i tekniska data och utforande forbehSlles. 


□ inimpedans: 

□ Kanslighet: 

□ Max ineffekt: 

□ Frekvensatergivning 

□ Matt: 

□ Kabellangd: 

□ Kontakt: 


□Typ ： 

□ Gtosniki: 

□ Impedancja wejsciowa: 

□ Czutosc: 


Typ dynamiczny 
0 42 mm 

Magnes neodymowy 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310: 105 dB/mW 

□ Maksymalna moc wejsciowa: 1 000 mW 

□ Cz^stotliwosc odtwarzania: •AH-D 51 0: 8-24 000 Hz 

•AH-D310: 10-22 000 Hz 

□ Waga: 153 g (bez kabla) 

□ Dtugosc kabla: 1,3 m kabla licowego OFC 

□ Wtyczka: 0 3,5 mm pozlacana mini wtyczka stereo 

* W wyniku modyfikacji dane techniczne mogg ulec zmianie bez wczesmejszego uprzedzenia. 


□发声驱动单元： 

□输入电阻： 

□灵敏度： 

□最大输入： 

□播放频率： 

□重量 
□线长 
□插头 

* 产品规格及设计, 


0 42 mm 
钕磁体 
32 Q 

• AH-D510: 101 dB/mW 

• AH-D31 0:105 dB/mW 
1,000 mW 

• AH-D510: 8 - 24,000 Hz 

• AH-D31 0:10 - 22,000 Hz 
153 g (不包括耳机线） 

1.3 米长的 OFC 绞合线电缆 
0 3.5 mm 镀金立体声迷你插头 
因改进而有所变化，恕不另行通知。 


NEDERLANDS 


中文繁體字 


Accessoires 


Controleer of bij dit product de volgende onderdeien zijn meegeleverd. 

① Gebruiksaanwijzing. 

©Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdtelefoon. 

③ Lijst van serviceadressen. 

④ Conversieplug. 

⑤ Verlengsnoer (Snoerlengte: Ca. 3,5m). 


Gebruik van de hoofdtelefoon 


Houd rekening met de aanduidingen op de ophanging en plaats de hoofdtelefoon over het hoofd zodat 
de ophanging met de aanduiding "R" over het rechteroor en die met de aanduiding "し" over het linkeroor 
wordt geplaatst. 





npi/maAJiexcHOCTi/i 


llpoBepbTe, Bxoflm nn b KOMnneKT nocTaBKH cneayioLMee. 

® 1/lHCTpyKunn no SKcnjiyaTaunn. 

©Mepbi npeflocTopo>KHOCTM npn ncnojib30BaHMH Hay 山 hmkob.. 

③ Cni/icoK nyHKTOB o6c;iy>KHBaHHFi. 

® CiaHflapTHbm nepexoflHHK. 

(D Ka6enb-yfl/inHMTejib (fljnnHa LUHypa: llpuMepHO 3,5 m). 




l/lcnonb30BaHMe HayuiHiiKOB 


llpoBepbTe MapKnpoBKy Ha Hay 山 HMKax m HafleHbTe nx Ha rojnoBy TaKMM o6pa30 M, hto 6 h Hay 山 hmk c 
M apKnpoBKOM "R" 6bm HafleT Ha npaBoe yxo, a Hay 山 hmk c MapKnpoBKOM "L” - Ha jieBoe yxo. 



請檢查產品附帶的下列部件。 

① 操作 . 

② 使用耳機的注意事項 . 

③ 維修站一霣表 . 

④ 標準轉換插頭 . 

⑤ 延長電纜（線長：大約 3.5m ). 


使用耳機 


檢查掛架上的標記|將耳機置於您的頭部 • 使得標有“ R" 的掛架置於您的右耳 • 標有 "L” 的掛架置於您的左耳。 







付属品について 


ご使用の前にご確認ください。 

① 取扱説玥書（本書） . 

② へッドホンの取り扱い上のご注意と保証について.. 

③ 製品のご相談と修理 • サービス窓□のご龙内 ...... 

④ 標-変換プラグ . 

⑤ 延 fe コード （ fe さ：約 3.5m). 

⑧保証 - S . 




本機の使いかた 


ハンガーのマークを確認して、 R 側が右耳に、 L 側が左耳になるように装着してください。 



Technische gegevens 

i i 

TexHMHecKiie xapaKTepi / iCTi/iKii 

1 □類型： 動態型 

主な仕様 


□ Type: 

□ Aanarijfeenneden: 

□ ingangsimpedantie: 

□ Gevoeligheid: 

□ Maximaie ingang: 

□ Weergavefrequenties: 

□ Gewicht: 

□ Snoerlengte: 

□ Stekker: 


Dynamisch type 
0 42 mm 

Neodymium-magneet 
32 0 

•AH-D510: 101 dB/mW 
•AH-D310:105 dB/mW 
1 .000 mW 

•AH-D510: 8-24.000 Hz 
•AH-D310: 10-22.000 Hz 
153 g (snoer niet inbegrepen) 

1,3m OFC litze-draad 
0 3,5 mm vergulde stereo-ministekker 
* De technische gegevens en het ontwerp zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande 
kennisgeving. 


□ Tun: 

□ AllHaMlIKM ： 

□ BxoflHoe conpoTUBneH^e: 

□ HyBCTBMTenbHOCTb： 

□ MaKCMManbHaH 
BXOflHan MOlUHOCTb： 

□ WaCTOTbl 
BOCnpOM3BefleHHH : 


AKTMBHbm 
0 42 mm 

HeOflMMOBblM MarHUT 
32 Om 

•AH-D510: 101 aB/mBt 
•AH-D310:105 aB/mBt 

1 000 mBt 


•AH-D510: 8-24 000 Tu 
•AH-D310: 10-22 000 Tu 

□ Macca: 153 r (He BKJiioHaH Ka6e/ib) 

□ Ani/iHa Ka6e/in: BonoKOHHO-onTMHecKUM JiMTueHflpaTHbiH Ka6ejib 1,3 m 

□ UJTeKep: 0 3,5 mm no3onoHeHHbiM ciepeo mmhm 山 Te«ep 

氺 H3MeHeHnn, yjiyHiuaioiUMe TexHunecKne xapaKTepucTMKH m flH3aMH, Moryr 6biTb npon3BefleHbi 6e3 
yBeflOMneHnn. 


□發聲驅動單元： 


□輸入阻抗： 
□靈敏度： 


□ 最大輸入： 
□播放頻率： 


□重量 
□線長 
□插頭 


0 42 mm 
鈸磁體 
32 Q 

• AH-D510: 101 dB/mW 
_ AH-D31 0:105 dB/mW 
1,000 mW 

- AH-D510: 8 - 24,000 Hz 

• AH-D31 0:10 - 22,000 Hz 
153 g (不包括耳機線） 

1.3 米長的 OFC 絞線電纜 
0 3.5 mm 鍵金立體聲迷你插頭 


* 產品規格及設計，因改進而有所變化，恕不另行通知。 


□ 形式 : 

□ ドライパー : 

□ インピーダンス： 

□ 感度： 

□ 最大入力： 
□ 再生周波数： 

□ 質量： 

□ コード長： 

□ プラグ： 


ダイナミック型 

cj) 42mm ネオジウムマグネット 
32 Q 

• AH-D510 :101 dB/mW 

• AH-D310 :105 dB/mW 
1,000 mW 

• AH-D510 : 8 〜 24,000 Hz 

• AH-D310 :10 〜 22.000 Hz 
153 g p_ ド含まず) 

1.3mOFC リッツ線 

0 3.5 mm 金メッキステレオミニプラグ 


* 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 


DENON 

www.denon.com 

D&M Holdings Inc. 
Printed in China 541110544 007D 


































































































































DENON 

ヘッドホンの取り扱い上のご注意と保証について 



お読みになった樹ま、 
大切に保管してください 


DENON 

Precautions on the use of headphones 


ENGLISH 


DENON 


Vorsichtsmaflnahmen bei Verwendung des Kopfhorers 


DEUTSCH 


安全上のご注意 


安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。 


A 


Z 4 -この表示を無視して、誤った取り扱いを 
すると、人が死亡または重傷を負う可 
1=1 w 能性が想定される内容を示しています。 


長時間大音量で聞がなし'' 

® 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、 
聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を刺激し 
ないよう、適度な音量でお楽しみください。 

接続機器の電源を入れる前に 

A 音量を最小にしてください。 

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となること 
があります。 

運転中は使用しない 

自転車やパイク、自動車などの運転中はヘッドホンを 

Q 絶対に使用しないで<ださい。交通事故の原因となり 
ます。 

歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくく 
なり、交通事故の原因となりますのでご注意ください。 


水が入ったり、濡らしたりしないように 

® 雨天 • 降雪中 • 海岸 .水辺での使用は特にご注意く 
ださい0 

火災•感電の原因となります。 

ねじを外したり、分解や改造をしたりしなし、 

この機器を改造しないでください。故障や感電の原 
I 因となる場合があります。 

内部の点検 • 調整 • 修理は販売店にご依頼ください。 


②丨 


イヤーピースをお子様の手の届くところに保管しない 

A イヤーピースを幼いお子様が誤って飲み込まないよう、お 
子様の手の届かないところに保管してください。 


_ この表示を無視して、誤った取り扱い 

A - ^をすると、人が傷害を負う可能性が想 
/!\ /±忌 、定される内容および物的損害のみの発 
,— 1 生が想定される内容を示しています。 


お肌に合わないと感じたときは 

A 早めにヘッドホンの使用を中止して、医師またはお買 
い上げの販売店にご相談ください。 


取0扱い上のご注意 


コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。 

コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因 
になります。 

次のことを守って正しくお使いください。 

• 無理にコードを引っ張らない。 

•付属のクリップにコードを取り付けたり取りはずしたりする 
ときに、無理にコードを引っ張らない。 

•コードを折り曲げない。 

• ポータブル機器をぶらさげない。 

• ポータブル機器に巻き付けない。 

ポータプル機器をぶら下げると、接続コードが外れてポータ 
ブル機器が落下する場合があります。このよラな場合、当 
社ではポータブル機器の保証は致しかねます。あらがじめ 
ご了承ください。 


• 温度の高い場所には置かないでください。直射日光の当た 
る所、炎天下の車中など特にご注意ください。高温により、 
部品が変形したり故障したりすることがあります。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤およぴ殺虫剤などが本 
機に付着すると、変質したり変色することがありますので使 
用しないでください0 

•音量を上げ過ぎると音が漏れやすい構造になっています。 
周囲の人の迷惑にならなしヽように気をつけましょろ。特に 
電車の中な どの 公共の場所で使用する場合にはご注意く だ 
さい0 

•本機に力を加えたり、重さを；!]□えたりした状態で長時間放 
置すると変形してしまう恐れがあります。保管するときは変 
形しないようにご注意ください。 


乾電池についてのご注意 


•乾電池を取り外した場合は小さなお子様が誤って飲むこと 
がないように、幼児の手の届かないところへおいてくださ 
い。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 
談してください。 

• 乾電池を交換する場合は、必ず本機の電源スイッチをオフ 
にしてからおこなってください。 

•本機には取扱説明書で指定の乾電池をご使用ください。 
他の乾電池や充電池をご使用の場合、正常に動作しなかっ 
たり持続時間が短くなることがあります。 

•付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と 
交換してください。 

•乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示 
どおりに ㊉ 側 ■ e 側を合わせて正しく入れてください。 


•破損 • 液漏れの恐れがありますので、 

•乾電池を充電しないでください。 

•乾電池をショートさせたり、分解や加熱、または火に 
投入したりしないでください。 

•万一、 乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部 
内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れ 
てください。 

•本機を長時間使用しないときは、乾電池を取り出してく 
ださい。 

* 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域 
の条例にしたがって処理をしてください。 

•電池は火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車 
内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。 


保証と修理について 


保証書 


この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず 
「販売店名•購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取つ 
ていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 


保証期間はご購入日から1年間です 。I 


保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳し 
くは保証書をご覧ください。 

— 

• 修理の際に保証書を添付いただけない場合は、有料修理にな 
ります0 

• イヤーピースやイヤーパッドは消耗品のため、保証の対象では 
ありません。 

♦誤使用、乱用、事故、不注意、間違った取り扱いなどによる断 
線や製品の不具合は保証の対象ではありません。 

•通常のご使用や環境劣化による製品の損耗は保証の対象では 
ありません0 

□ 保証期間経過後の修理 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ 
り、有料修理致します。 

有料修理の料金については『製品のご相談と修理 • サービ 
ス窓□のご案内』に記載の、お近くの修理相談窓□へお問 
い合わせください。 

修理を依頼されるとき 


□ 修理を依頼される前に 

•正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合があ 
りますので、この取扱説玥書をお読みいただき、お調べく 
ださい0 


□ 修理を依頼されるとき 

•添付の『製品のご相談と修理•サービス窓□のご案内』に 
記載の、お近くの修理相談窓□へご相談ください。 

* 修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくこ 
とをおすすめします。 

依頼の際に連絡していただきたい内容 

•お名前、ご住所、お電話番号 

•製品名 . 取扱説明書の表紙に表示しています。 

•製造番号 . 保証書に表示しています。 

• できるだけ詳しい故障または異常の内容 

補修部品の保有期間 


補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。 

お客様の個人情報の保護について 

* お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内 
のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記 
載内容を利用させていただく場合がございますので、あらが 
じめご了承ください0 

•この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行 
している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対す 
るお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

株式会社アン J 3ZlzJ^-y>- ヴティコ D 

本社 〒 21 0-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 

D&M ビル 3F 

お客様相談センター tel ：044-670-5555 

【電話番号はお間違えのないようにあ'かけください。】 

受付時圊9:30〜12:00,12：45~17：30 
(当社休日および祝日を除く，月〜金曜日） 
故障•修理 • サービス部品についてのお固い合わせ先（サービスセンター）については、 
次の URL でもご確認て•きます。 

http://denon.jp/info/info02.html 


Declaration of conformity 


We declare under our sole responsibility that this product complies 
with the standards: EN 55013 and EN 5502 0, and follows the 
provisions of 2004/108/EC Directive. (For Europe model) 


note about recycling 


This product’s packaging materials are recyclable and can ’ 
be reused. Please dispose of any materials in accordance 
with local recycling regulations. 

When discarding the unit, comply with local rules or 
regulations. 

This product and the supplied accessories conform to the WEEE 
directive. (For Europe model) 


Safety precautions 


• To prevent hearing damage, avoid using your headphones at such a 
high volume that it irritates your ears. 

• Before turning on the power of a connected device, turn the volume 
all the way down. A sudden burst of loud sound could be harmful to 
your ears and cause hearing loss. 

• Do not use headphones while driving a bicycle, motorcycle or 
automobile. Doing so could lead to an accident. 

• In the interest of safety, keep the volume of your headphones at a 
level at which surrounding sounds can still be heard. 

• Do not put in water or get wet. 

• Do not place heavy objects on, heat, or pull on the headphones. 
Doing so may damage or deform them. 

• Store the ear pieces out of the reach of children to prevent small 
children from accidentally swallowing them. 

• Do not remove any screws, disassemble, or rework the headphones. 
Ask your place of purchase for internal checkups, adjustments, and 
repairs of the headphones. 


Caution on handling 


•Be sure to hold the plug when unplugging the cable. 

• Do not place undue stress on the cable, as this can result in wire 
disconnection or damage. Observe the following for correct usage. 

• Do not pull on the cable unduly. 

• Do not pull too hard on the cord when attaching it to or removing 
it from the included clip. 

• Do not fold the cable. 

• Do not allow a portable device to hang from the headphones. 

• Do not wrap the cable around the portable device. 

• If you allow a portable device to hang from the headphones, it 
may become disconnected and fall. Take care as DENON does not 
guarantee portable devices. 

• Metal parts will come in contact with your skin. People with 
allergies to metal should not use these headphones. If you feel that 
the headphones irritate your skin, stop using them and contact a 
physician or the sales outlet for advice. 

•Do not use benzene, thinners, or other organic solvents or 
insecticides on the main unit since they may cause a change in 
quality or color. 

• Sound leaks out from the headphones when the volume is too high, 
which may annoy people around you. Please be considerate and 
lower the volume. 


Konformitatserklarunq 


Wir erklaren unter unserer Verantwortung, da(J dieses Produkt, auf das 
sich diese Erk ほ rung bezieht, den Standards EN 55013 und EN 55020 
sowie den Vorschriften der Direktive 2004/108/EC entspricht. (Betrifft 
nur europaische Modelle.) 


lilrilviHKTrWTT 


Recycling 


Caution on the battery 


• Be sure to turn this headphone's power switch off when replacing 
the battery. 

• Use a R03/AAA alkaline battery in this headphone. Using other 
batteries may result in a shorter operating time. 

• The supplied battery is only for verifying operation. 

• Insert the battery in the proper direction, following the ㊉ and © 
marks in the battery compartment. 

• To prevent damage or leakage of battery fluid: 

• Do not attempt to charge dry battery. 

• Do not short-circuit, disassemble, heat or dispose of battery in a 
fire. 

• If the battery fluid leaks, carefully wipe the fluid off the inside of the 
battery compartment and insert new battery. 

• Remove the battery from this headphone if it will not be used for 
a long time. 

• Used battery in accordance with local regulations on battery 
disposal. 

• Do not keep the battery near a fire source, in a place exposed 
to direct sunlight, inside a car in the hot sun, or in places with 
extremely high temperatures, such as near a heater. 


Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist fur zum 
Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. 

Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der 
ortlichen Recycling-Vorschriften. 

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerates c 
ortlichen Vorschriften und Bestimmungen.Dieses Gerat und das im 
Lieferumfang enthaltene Zubehor entspricht der WEEE-Direktive. 
(Betrifft nur europaische Modelle.) 


Sicherheitshinweise 


• Um Horschaden zu vermeiden, verwenden Sie an Ihren Kopfhorern 
keine hohe Lautstarken, die Ihre Ohren reizen. 

• Stellen Sie vor dem Einschalten des angeschlossenen Gerats die 
Lautstarke niedrig ein. Durch eine abrupt hohe Lautstarke kann das 
Gehor geschadigt werden und Gehorverlust auftreten. 

• Verwenden Sie keinerlei Kopfhorer, wahrend Sie mit einem 
Fahrrad, Motorrad Oder Auto fahren. Anderenfalls konnten Sie aus 
Unachtsamkeit einen Unfall bauen. 

• Halten Sie die Lautstarke bei der Verwendung von Kopfhorern 
aus Sicherheitsgrunden auf einem geringen Pegel, bei dem Sie 
Umgebungsgerausche noch horen konnen. 

• Setzen Sie das Gerat weder Wasser noch Feuchtigkeit aus. 

• Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf die Kopfhorer; setzen 
Sie sie keiner Hitze aus und ziehen Sie nicht daran. Andernfalls 
konnte dies zu Beschadigungen Oder Verformungen fiihren. 

• Lagern Sie die Ohrstecker nicht in Reichweite von Kindern, um ein 
versehentliches Verschlucken zu vermeiden. 

• Keine Schrauben am Kopfhorer losen, Oder ihn zerlegen bzw. 
umrusten. Fur eine Prufung des Kopfhorers von innen, Justagen und 
Reparaturen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Verkaufsstelle. 


DENON 


DENON 


Precautions a prendre pour rutilisation du casque audio 


Declaration de conformite 


Nous declarons sous notre seule responsabilite que I’appareil, auquel 
se refere cette declaration, est conforme aux standards suivants: 
EN 55013 . 

D'apres les dispositions de la Directive 2004/108/EC. (modele destine 
a la vente en Europe) 


Precautions de manipulation 


■ Assurez-vous de bien tenir la fiche lors du debranchement de la 
prise. 

• Evitez toutes formes de contraintes physiques sur le cordon 
qui pourraient provoquer un mauvais contact ou des erreurs 
de fonctionnement. Veuillez respecter les consignes d'utilisation 


Precauzioni sull’uso delle cuffie 


Dichiarazione di conformita 


Dichiariamo con piena responsabilita che quest。prodotto, al quale la 
nostra dichiarazione si riferisce, 6 conforme alle seguenti normative: 
EN 55013 . 

In conformita con le condizioni delle direttive 2004/108/EC. (Per 
modelli di Europa) 


Une remarque 

a propos du 

recyclage 

auivdiiioa. 

• Ne tirez pas sur le cordon. 

Nota sul riciclaggio 


Les materiaux d’emballage de ce produit sont recyclables 
et peuvent etre r6utilises. Veuillez respecter la mise au 
rebut des materiaux conformement aux r6glements de 
recylage locaux. 

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez 
les lois ou reglementations locales. Ce produit et les 
accessoires fournis sont conformes aux directives DEEE. (module 
destine a la vente en Europe) 


Precautions de securite 


• L"6coute k un niveau de volume el eve, irritant les oreilles, risque 
d'avoir des effets negatifs sur votre audition. 

• Avant de mettre sous tension I’appareil sur lequel ce casque audio 
est branche, reduisez le volume au minimum, line brusque salve de 
sons forts pourrait etre nocive pour vos oreilles et pourrait entratner 
une perte d'acuite auditive. 

• N’utilisez pas de casque audio en conduisant un velo, une mobylette 
ou une voiture. Vous risqueriez de provoquer des accidents. 

• Pendant「utilisation le casque audio, gardez le volume a un niveau 
qui permet de percevoir les bruits environnants. 

• Ne mettez pas le casque audio dans I’eau ou ne les mouillez pas. 

• Ne placez pas d’objets 1011 rds sur le casque audio, ou ne les chauffez 
pas, ou ne tirez pas dessus. Faire cela risque de les endommager 
ou de les deformer. 

• Veuillez ranger les oreillettes hors de portee des enfants afin d'eviter 
que les plus petits ne les avalent accidentellement. 

• Ne retirez aucune vis, ne demontez pas et ne modifiez pas le casque 
audio. Au besoin, demandez un examen interne, un reglage ou une 
reparation du casque audio sur votre lieu d’achat. 


• Veillez a ne pas tirer trap fort sur le c§ble lorsque vous I'ins^rez ou 
quand vous le retirez du clip fourni. 

• Ne pliez pas le cordon. 

• し orsqu’un dispositif portable est branche, ne le laissez pas pend re 
au cordon. 

• N'enroulez pas le cordon autour d'un dispositif portable. 

• Si vous laissez un dispositif portable pendre a un cordon, il peut se 
debrancher et tomber. Prenez soin de vos dispositifs portables car 
ils ne font pas partie de la garantie DENON. 

•II est possible que des pieces de m6tal entrent en contact avec 
votre peau. Les personnes allergiques ne devraient pas utiliser ces 
ecouteurs. Si vous sentez que les ecouteurs irritent votre peau, 
arr^tez de les utiliser et mettez-vous en contact avec un medecin ou 
votre magasin afin d'etre conseille. 

• Ne pas utiliser de benzene, de dissolvant ou d’autres solvants 
organiques, ou d’insecticides pour nettoyer I'unite principale, car ils 
risquent d'en alterer la qualite ou la couleur. 

• Le casque audio ont une structure qui ont tendance a laisser filtrer 
le son quand le volume est trop fort. Respectez votre entourage. 


garde concernant 


• N'oubliez pas d'6teindre ce casque audio avant de remplacer la pile. 

• Ce casque audio est alimente par une pile alcaline R03/AAA. 
L’utilisation d'autres types de piles peut reduire I'autonomie. 

•La pile fournie ne sert qu'a la verification du bon fonctionnement 
du casque. 

• Inserez la pile dans son compartiment en respectant la polarite 
indiquee par les reperes © et ©. 

• Pour 6viter des dommages ou une fuite du liquide de pile: 

• Ne tentez pas de charger une pile seche. 

• Ne court-circuitez pas, ne demontez pas, ne chauffez pas et 
n'incinerez pas la pile. 

• En cas de fuite du liquide contenu dans la pile, essuyez 
soigneusement I'interieur du compartiment avant d’inserer une pile 
neuve. 

• Retirez la pile de ce casque audio si vous prevoyez de ne pas 
I'utiliser pendant un certain temps. 

• Mettez la pile usagee au rebut conformement a la reglementation 
locale. 

• Ne gardez pas la pile pres d'une source d'inflammation, dans 
un endroit expose a un ensoleillement direct, dans une voiture 
stationn6e en plein soleil ou dans des lieux oCi regnent des 
temperatures extrSmement elevees, a proximite d'un appareil de 
chauffage par exemple. 


I materiali di imballaggio di questo prodotto sono ' 
riutilizzabili e riciclabili. 

Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul 
riciclaggio. 

Per smaltire I'unita, osservare la normativa in vigore nel 
1110 go di utilizzo. 

Questo prodotto e gli accessori in dotazione sono conformi alia 
direttiva RAEE. (Per modelli di Europa) 


Precauzioni per la sicurezza 


• L’ascolto di musica a volumi eccessivi pud comportare danni 
all'udito. 

• Prima di accendere la periferica collegata, abbassare 
completamente il volume. L'emissione improwisa di suoni ad alto 
volume puo danneggiare I’udito. 

• Non utilizzare le cuffie durante la guida di biciclette, motociclette o 
automobili, poiche ci6 puo comportare il rischio di incidenti. 

• Per ragioni di sicurezza, quando si utilizzano le cuffie, mantenere 
il volume ad un livello che permetta di udire i rumori di sottofondo 
circostanti. 

• Non immergere in acqua o inumidire. 

• Non posizionare oggetti pesanti sulle cuffie e non tirade, per evitare 
di danneggiarle o deformarle. 

• Tenere i ricevitori fuori dalla portata dei bambini per evitare che li 
ingoino accidentalmente. 

• Non rimuovere viti, smontare o modificare le cuffie. Se e necessario 
controllare internamente, regolare o riparare le cuffie, rivolgersi al 
punto vendita presso il quale e stato effettuato I'acquisto. 


Vorsichtsmassnahmen zur Handhabung 


Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker in die Hand nehmen, wenn 
Sie das Kabel abziehen. 

Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, sondern nur am Stecker. 
Anderenfalls konnte das Kabel beschadigt werden. Beachten Sie 
bitte zur Schonung Ihres Gerats die folgenden Empfehlungen. 

• Ziehen Sie nicht am Kabel. 

• Ziehen Sie nicht zu heftig am Kabel, wenn Sie es mit dem 
mitgelieferten Clip verbinden Oder es davon trennen. 

• Falten Sie das Kabel nicht zusammen. 

• Wenn das Gerat an ein Mobilgerat angeschlossen ist, darf 
letzteres nicht frei am Kopfhorer in der Luft hangen. 

• Wickeln Sie das Kabel nicht um das Mobilgerat herum. 

Wenn Sie ein angeschlossenes Mobilgerat frei in der Luft hangen 
lassen, lauft es Gefahr, dass sich sein Stecker lost, dass das Gerat 
herunterfallt und schwer beschadigt wird. Seien Sie vorsichtig, 
DENON ubernimmt fur Mobilgerate keine Garantie gegen 
mechanische Beschadigungen. 

Metallteile werden mit Ihrer Haut in Beruhrung kommen. Personen, 
die gegenuber Metall allergisch sind, sollten diese Kopfhorer nicht 
verwenden. Falls die Kopfhorer auf Ihrer Haut Irritationen auslosen, 
sollten Sie die Kopfhorer nicht mehr verwenden und einen Arzt Oder 
das Geschaft aufsuchen, in dem Sie die Kopfhorer gekauft haben; 
fragen Sie dort um Rat. 

Verwenden Sie kein Benzin, keine Verddnner, keine organischen 
し 6sungsmittel Oder Insektizide, da sie die Qualitat Oder Farbe 
beeintrachtigen k6nnen. 

Die Kopfhorer sind so konstruiert, dass der Ton entweichen kann, 
wenn die Lautstarke zu hoch eingestellt ist. Nehmen Sie RCicksicht 
auf Ihre Mitmenschen und senken Sie die Lautstarke. 


VorsichtsmaRnahmen im Umgang mit der Batterie 


• Vor dem Wechseln der Batterie den Kopfhorer am Schalter ausschalten. 

• Fiir diesen Kopfhorer wird eine Alkali-Batterie der GrofSe R03/ 
AAA benotigt. Die Verwendung anderer Batterien kann zu einer 
verkurzten Nutzungsdauer fiihren. 

• Die mitgelieferte Batterie dient nur zur Betriebsprufung. 

• Die Batterie richtig herum in das Batteriefach legen und auf die 
Zeichen © und © achten. 

• Um Beschadigungen Oder ein Auslaufen von Batterieflussigkeit zu 
vermeiden: 

• Eine Trockenbatterie darf nicht aufgeladen werden. 

• Batterien nicht kurzschlielSen, zerlegen, erwarmen Oder in ein 
Feuer werfen. 

• Falls Batterieflussigkeit auslauft, wischen Sie die Flussigkeit im 
Batteriefach ab, und setzen Sie eine neue Batterie ein. 

• Nehmen Sie die Batterie aus dem Kopfhorer, falls dieser langere 
Zeit nicht benutzt wird. 

• Bei verbrauchten Batterien sind die ortlichen Bestimmungen zur 
Batterieentsorgung zu befolgen. 

• Die Batterie muss von Brandquellen, Orten mit direkter 
Sonneneinstrahlung, aus dem Innern eines in der heiBen Sonne 
geparkten Fahrzeugs Oder von Orten mit sehr hohen Temperaturen 
wie etwa in Heizungsnahe fern gehalten werden. 


ITALIANO 


Precauzioni per I’installazlone 


• Scollegare il cavo tenendolo per la spina. 

• Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione a eccessive 
sollecitazioni, in quanto cio puo causarne lo scollegamento e/o 
il danneggiamento. Osservare le norme seguenti, per un corretto 
utilizzo del cavo. 

• Non tirare il cavo con forza. 

• Non tirare il cavetto con forza eccessiva quando lo si attacca o lo si 
rimuove dal morsetto in dotazione. 

• Non piegare il cavo di alimentazione. 

• Non lasciare che il dispositivo portatile rest! sospeso alle cuffie. 

• Non awolgere il cavo di alimentazione attorno al dispositivo 
portatile. 

• Se si lascia che il dispositivo portatile collegato all'iinita resti 
sospeso alle cuffie. si pu6 verificare lo scollegamento e la caduta 
del dispositivo. In quest! casi § necessario prestare la massima 
attenzione in quanto DENON non offre alcuna garanzia sui 
dispositivi portatili. 

• Delle parti in metallo saranno a contatto con la pelle. Le presenti 
cuffie non dovrebbero essere utilizzate da soggetti allergici al metallo. 
Nel caso in cui I'utilizzo delle cuffie provocasse delle irritazioni 
cutanee, interromperne「utilizzo e rivolgersi ad un medico oppure al 
punto vendita. 

• Non utilizzare benzene, diluenti, altri solventi chimici o insetticidi 
sulTunita principale, poiche possono deteriorarne la qualita o 
modificare il colore. 

• La struttura delle cuffie tende a lasciar fuoriuscire dei suoni in caso 
di volume troppo alto. E buona norma rispettare le persone che ci 
circondano. 


Precauzioni per la batteria 


• Spegnere I’interruttore di alimentazione delle cuffie quando si 
sostituiscono le batterie. 

• Utilizzare una batteria alcalina di tipo R03/AAA per le cuffie. L'utilizzo 
di altri tipi di batterie potrebbe ridurre il tempo di funzionamento. 

• La batteria fornita in dotazione serve solo per verificare il 
funzionamento delle cuffie. 

• Inserire la batteria nel senso corretto, seguendo i contrassegni © 
e © nel vano batteria. 

• Per prevenire danni e fuoriuscite: 

• Non tentare di caricare la batteria a secco. 

• Non cortocircuitare, smontare, riscaldare ne eliminare le batterie 
nel fuoco. 

• In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, pulite con attenzione 
I’interno del vano batterie ed inserite una batteria nuova. 

• Rimuovere la batteria se le cuffie non verranno utilizzate per un 
lungo periodo di tempo. 

• Smaltire le batterie esauste in conformity alle normative locali. 

• Non lasciare la batteria accanto a una fonte di calore o esposta alia 
luce diretta del sole, all’interno di un'auto esposta al sole o in luoghi 
soggetti ad alte temperature, ad esempio accanto a un termosifone. 
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Precauciones durante el uso de los auriculares 


Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdtelefoon 


Viktigt att tanka pa nar du anvander horlurarna 


Declaracion de conformidad 


Precauciones 

en el 

manejo 


Conformiteitsverklaring 


Waarschuwingen over het omgaan met het toestel 


Overensstammelseintyg 


Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este 
producto, al que hace referenda esta declaraci6n, esta conforme con 
los siguientes estandares: EN 55013 . 

Siguiendo las provisiones de las Directivas 2004/108/EC. (Para el 
modelode Europeo) 


Nota sobre el reciclaje 


Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se 
pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales 
siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad. 

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o 
reglamentos locales. 

Este producto y los accesorios suministrados cumplen con 
la directiva WEEE. (Para el modelode Europeo) 


Precauciones de seguridad 


• Escuchar el dispositivo a un nivel de volumen tan alto como para 
irritar sus ofdos podrla tener una influencia negativa en su capacidad 
auditiva. 

• Antes de encender el dispositivo conectado a los auriculares, baje el 
volumen al minimo. Un ruido excesivamente alto y repentino podria 
ser perjudicial para los oidos y ocasionar perdida de audicion. 

• No utilice auriculares cuando monte en bicicleta, moto ni autom6vil. 
Silo hace, podrla provocar un accidente. 

• Por su seguridad, cuando utilice auriculares, mantenga el volumen 
a un nivel en el que pueda escuchar los sonidos de su entorno. 

• No los sumerja en el agua o los moje. 

• No coloque objetos pesados, calientes o tire de los auriculares. 
Podria danarlos o deformarlos. 

• Guarde los auriculares fuera del alcance de los ninos para prevenir 
que ninos pequenos accidentalmente los traguen. 

_ No quite ningiin tornillo, ni desmonte o intente modificar los 
auriculares. Acuda a su distribuidor si necesita una comprobaci6n 
interna, ajuste o reparacitSn de los auriculares. 


• Asegurese de sujetar el conector cuando desconecte el cable. 

• No tense excesivamente el cable, porque puede desconectarlo 
o danarlo. Siga las instrucciones siguientes para utilizarlo 
correctamente. 

• No tire del cable. 

• No tire del cable demasiado fuerte al colocarlo o extraerlo del clip 
incluido. 

• No doble el cable. 

• Cuando haya un dispositivo portatil conectado, no deje el 
dispositivo portatil colgando del cable. 

• No enrolle el cable alrededor del dispositivo portatil. 

• Si deja algun dispositivo portatil colgado del cable con que se 
conecta, es posible que se caiga y se desconecte. Tenga mucho 
cuidado, porque DENON no ofrece ninguna garantia sobre los 
dispositivos portatiles. 

• Las piezas metalicas esta ran en contact。con su piel. Las personas 
alergicas al metal no deberian utilizar estos auriculares. Si siente 
que los auriculares irritan su piel, no los utilice y pongase en 
contact。con un tecnico en la tienda donde hizo la eompra para 
avisarles. 

• No utilice benceno, disolventes u otros solventes organicos o 
insecticidas en la unidad principal, debido a que estos pueden 
ocasionar un cambio en la calidad o en el color. 

• Los auriculares tienen una estructura por la cual el sonido tiende 
a filtrarse si el volumen es demasiado alto. Sea considerado con 
los demas. 


Precauciones sobre la bateria 


• Asegurese de apagar la alimentacion de estos auriculares cuando 
cambie la pila. 

• Use pilas alcalinas R03/AAA para estos auriculares. Si utiliza otras 
pilas puede que el tiempo de funcionamiento sea mas corto. 

•La pila que se entrega solo sirve para comprobar que la unidad 
funciona. 

• Coloque las pilas en la direccion adecuada, de acuerdo con las 
marcas © y © del compartimento de las pilas. 

• Para evitar danos o fugas del liquido de las pilas: 

• No intente cargar la pila seca. 

• No cortocircuite, desmonte ni caliente la pila. No la tire al fuego. 

• Si se producer! fugas del liquido de las pilas, limpie cuidadosamente 
el liquido del interior del compartimento de las pilas y ponga una 
pila nueva. 

• Quite la pila de los auriculares si no se van a usar durante un largo 
periodo tiempo. 

• Las pilas usadas deben desecharse segun las normas locales. 

• No deje la pila cerca de una fuente de calor, en un lugar expuesto 
a la luz solar directa, en el interior de un vehfculo que este bajo el 
sol o en lugares con temperaturas extremadamente altas, como por 
ejemplo cerca de un calefactor. 


Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit product, 
waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met 
normen: EN 5501 3 en EN 5502 0. 

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 2004/108/EC. (Model voor 
Europa) 


Opmerking met betrekking tot recycling 


Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en ' 
kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich 
van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke 
voorschriften. 

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor 
de verwijdering van wit- en bruingoed op. 

Dit product en de bijgeleverde accessoires voldoen aan de AEEA- 
richtlijn. (Model voor Europa) 


Veiligheidsmaatregelen 


• Gebruik geen hoofdtelefoon aan een hoge geluidsterkte die de oren 
irriteert om een negatieve invloed op het gehoor te voorkomen. 

• Zet het volume in de laagste stand voordat u de stroom van het 
aangesloten apparaat aanzet. Het plots uitbarsten van luide klank 
kan uw gehoor beschadigen en doofheid veroorzaken. 

• Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een fiets, 
motor of auto. Dit kan leiden tot ongevallen. 

• Tijdens het gebruik van een hoofdtelefoon is het voor uw veiligheid 
aan te raden niveau te houden waarbij omgevingsgeluiden nog 
hoorbaar zijn. 

• De hoofdtelefoon mag niet worden ondergedompeld in water of 
bevochtigd. 

• Plaats geen zware voorwerpen op de hoofdtelefoon, verwarm hem niet 
en trek er niet aan. Hierdoor kan hij worden beschadigd of vervormd. 

• Berg de oordopjes buiten het bereik van kinderen op om te voorkomen 
dat kleine kinderen ze per ongeluk inslikken. 

• Verwijder geen schroeven en ontmantel of herwerk de 
hoofdtelefoon niet. Consulteer uw winkel voor interne controles, 
aanpassingen en herstellingen van de hoofdtelefoon. 


• Neem de stekker vast wanneer u het snoer uittrekt. 

• Oefen geen onnodige spanning uit op de kabel, omdat de kabel 
daardoor los kan raken of beschadigd kan worden. Neem voor 
een correct gebruik het volgende in acht. 

• Trek niet onnodig aan de kabel. 

• Trek niet te hard aan het snoer wanneer het wordt bevestigd aan 
of losgemaakt van de bijgeleverde klem. 

• Vouw de kabel niet dubbel. 

• し aat bij aansluiting aan een draagbaar apparaat het draagbare 
apparaat er niet aan hangen. 

• Draai de kabel niet rond het draagbare apparaat. 

• Wanneer u een aangesloten draagbaar apparaat eraan laat hangen, 
kan dit loskomen en vallen. Wees daar voorzichtig mee, omdat 
DENON geen garantie geeft voor draagbare apparaten. 

• Metalen delen komen in contact met uw huid. Mensen die allergisch 
zijn voor metaal mogen deze hoofdtelefoon niet gebruiken. Als het 
gebruik van de hoofdtelefoon huidirritatie veroorzaakt, gebruik hem 
dan niet langer en win het advies in van een arts of de winkel waar 
u de hoofdtelefoon hebt gekocht. 

• Behandel het systeem nooit met benzeen, thinner of andere 
organische oplosmiddelen of insecticiden omdat dergelijke stoffen 
de behuizing kunnen aantasten. 

• Door de structuur van de hoofdtelefoon wordt het geluid naar 
buiten doorgegeven bij een te hoog volume. Wees hoffelijk ten 
opzichte van andere personen. 


Waarschuwingen betreffende de batterij 


• Zet de schakelaar van de hoofdtelefoon uit wanneer u de batterij 
vervangt. 

• Gebruik een R03/AAA alkaline batterij in deze hoofdtelefoon. Als 
u andere batterijen gebruikt, is het mogelijk dat de hoofdtelefoon 
minder lang werkt. 

• De meegeleverde batterijen zijn slechts bedoeld ter verificatie van 
de werking. 

• Plaats de batterijen in de juiste richting volgens de ㊉ en © tekens 
in het batterijvak. 

• Om beschaaiging of lekken van batterijvloeistof te voorkomen: 

• Probeer droge batterijen niet op te laden. 

• De batterijen niet kortsluiten, uiteenhalen, verwarmen of 
weggooien in open vlam. 

• Mocht de batterijvloeistof weglekken, dan moet u de vloeistof 
zorgvuldig uit het batterijvak wissen en nieuwe batterijen plaatsen. 

• Verwijder de batterijen uit deze hoofdtelefoon als u hem lange tijd 
niet gaat gebruiken. 

• Werp gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke toepasselijke 
wetgeving. 

• Bewaar de batterijen niet in de nabijheid van een vuur, op een plaats 
blootgesteld aan direct zonlicht, binnenin een auto in de zon of 
op plaatsen met extreme temperaturen, zoals in de buurt van een 
verwarmingselement. 


DENON 


Mepbi npeflocTopo>KHocTi/i npi/i ncno;ib30BaHi/iM HayuiHUKOB 


DENON 

Srodki ostroznosci dotycz^ce korzystania ze stuchawek 


AeKJiapauMH o cooTBeTCTBi/n/i 


OdopoMCHOCTb npu o6pauteHMii 


Deklaracja zgodnosci 

H Srodki ostroznosci w 

trakeie obstugi 


Mbi co Bceii eflUHOjiMHHoPi OTBeTCTBeHHOCTbio 3anBrmeM, hto flaHHoe 
cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHnnM CTaHflapTOB EN 55013 w 
EN 5502 0, a TaKxe nonoKeHMOM flupeKTMBbi EC 2004/108/EC (fljin 
MOflenn, npeflHa3HaneHHOM EBponbi). 


YnaKOBKa 3Toro M3flejinn MoxeT 6biTb yTM^M3npoBaHa ’ 
h MO>KeT ncno/ib30BaTbcn BTopusHO. noKanyiicTa, 
co6;iioflaiiTe MecTHbie npaBMJia no \p:\Ar\mau,w\/\ npM 
Bbi6pacbiBaHHM KaKMX-/in6o MaTepna/iOB. 
ripn Bbi6pacbiBaHHM 3Toro M3Ae/iMfi TaioKe co6nioflaiiTe 
MecTHbie npaB^jia. 

3to M3fle/ine w 门 pumaraeMbie npMHaflnexHOCTM cooTBeTCTByioT 
AnpeKTUBe WEEE. (flna eBponeMCKOki MOAenn) 


Mepbi 6e3onacHOCTM 


• BbicoKkiPi ypoBeHb rpoMKOCTM npocnyiiiMBaHum, Bbi3biBaioLUMM 
pa3Apa>KeHne yrneCi, mojkgt HeraTMBHO noB^naTb Ha Baiu cnyx. 

• ripe>Kfle HeM BK^ioHmb nuTaHkie noflK^ioHeHHro ycTpowcTBa, 
ycTaHOBme ypoBeHb 「pomkoctm Ha MHHMMa/ibHbiCi ypoBeHb. 
HeoxnAaHHbiii rpoMKuCi 3syK MO>KeT HaHecTM TpaBMy opraHaM 
c/iyxa m npwBecTM k noTepe c/iyxa. 

• He ncno;ib3yiVre HayiumiKM npn ynpaBJieHMM Be^ocuneflOM, 
MOTOLIMKJIOM Mm aBTOM 06 wieM. 3TO MOJKeT npMBeCTM K 
HecMacTHbiM c/iynanM. 

• B uenHx 6e3onacHOCTH npn ncnojib30BaHHM HayujHUKOB ycTaHOBme 
rpoMKocTb Ha TaKofi ypoBeHb, 4To6bi mojkho 6bmo c^bimaTb 
OKpy>Kaio_e 3By«n. 

• He onycKafiTe b BOfly m He MOHUTe. 

• He KnaAMTe Ha Hay 山 hmkh Tfixe/ibie npeflMeTbi, He noABepra^Te 
B03flePicTBmo BbicoKO^ TeMnepaTypbi m He pacTnrwBaiiTe mx. 3to 
MoxeT npuBecTM k mx noBpexfleHmo nnn ae 430 pMauHM. 

• XpaHme noflyiuenKM b HeflocTynHOM flnn AeTew Mecie, bo 
M36e>KaHMe cnyMaMHoro npor/taTbiBaHun mx MajieHbKiiMM fleTbMM. 

• 3anpemaeTC 闩 BbiBHH4HBaTb buhtu, pa36npaTb \asva BHOcMTb 
M3MeHeHMn B KOHCTpyKLjmO HayiUHMKOB. ripn Heo6xOflMMOCTM 
npoBepKM TexHMHecKoro cocTonHun, peryjiwpoBKM n peMOHTa 
HayiUHMKOB, o6pamafiTecb b opraHM3aLimo, b kotopom Bbi mx 
noKyna/in. 


• ripn Ka6enn M3 rHe3fla flep»<MTe Ka6e/ib 3a ujTexep. 

• He HaTHruiBaiiTe Mpe3MepHO Ka6ejib, t.k. 3to MO>xeT npuBecm 
k pa3pbiBy npoBOflOB viniA mx noBpe>KAeHiiio. Co6/iiOAafiTe 
c^eflyiomne yKa3aHnn no npaBM^bHOMy ncnonb30BaHMio. 

• He HamruBaMTe Mpe3MepHO Ka6erib. 

• He npmiaraMTe npe3MepHbix \/cwmw npw noflcoeflMHeH_ ia 
OTCoeflUHeHMM iiJHypa ot npmiaraeivioro KpenneHim Kiiwncbi. 

• He crn6aMTe Ka6ejib. 

• ripw noflK^ioHeHMM HayujHUKOB k nopTaTUBHOMy npourpbiBaioineMy 
ycTpoMCTBy He ocTaB/inPiTe ycTpowcTBO BuceTb Ha Ka6ejie. 

• He HaMaTbiBaPiTe Ka6e^b BOKpyr nopTaTMBHoro ycTpowcTBa. 

• Ecnn Bbi ociaBMTe nopTaTMBHoe ycTpowcTBO BuceTb, oho MoxeT 
OTCoeflMHMTbcn \a ynacTb. ByflbTe ocTopo>KHbi, t.k. rapaHTun ot 
DENON He pacnpocTpanmeTcn Ha nopTaTMBHbie ycTpoiicTBa. 

• MeTanjinHecKne HacTM 6yAyT npuKacaTbcn k Ba 山 ePi Koxe. JlioflaM c 
anneprueM Ha MeTam He c/ieflyeT ncno/ib30BaTb 3tm HayiuHMKM. Ec/im 
Bbi nyBCTByeTe, hto HayuJHMKM pa3flpa>xaioT Baiuy KO>Ky, npeKpaTMTe 
ncnonb30BaTb mx m o6paTMTecb k Bpany Ha CK/iafl 3a coBeTOM. 

• He Mcno/ib3yPiTe 6eH3MH, pacTBopme/iM mxih flpyrne opraHMHecKMe 
pa36aBMTe/in vim MHceKTuuMflbi npw nucTKe HayiUHMKOB, t.k. ohm 
MoryT npusecTM k M3MeHeHnio nx KanecTBa m uBeia. 

• KoHCTpyKqun HayuiHMKOB ycTpoeHa TaK, hto npn 6ojibiuoM rpoMKOCTM 
3ByK npoxoAMT Hapyxy. ByAbte taKTMHHbi k ApymM nioflfiM. 


Oswiadczamy, pod naszg wy+gcznq odpowiedzialnoscig, ze produkt 
ten, do ktorego deklaracja si§ odnosi spetnia nast^pujqce standardy: 
EN 55013 . 

Spetnia postanowienia Dyrektywy 2004/108/EC. (Dla modeli 
europejskich) 




recvklingu 


ripeAOCTepe>KeHi/m Ha 6aiapee 


• riepefl 3aMeHOM 3/ieMeHTa nuTaHun y6eflMTect>, hto nmaHne 
HayiUHMKOB OTKJIIOHeHO. 

• B 3tmx HayuHMKax ncnonb3yeTcn me^OMHofi 3/ieMeHT nmaHMn R03/ 
AAA. ripw ncno/ib30BaHMM flpyrux sneMeHTOB nmanun nepnofl 
3Kcn/iyaTaMMM MoxeT 6biTb Kopone. 

• npn/iaraeMbiPi 3/ieMeHT nMTaHMB npeAHa3HaneH TO/ibKO fljin 
npoBepKM pa6oTocnoco6HOCTM ycTpowcTBa. 

• Co6/noflaiiTe no^npHOCTb npw ycTaHOBKe sjieMeHTa nuTaHMH b 
C 00TB6TCTBHM C 0603HaHeHMflMM © H © B OTCeKe SneMeHTa nidTaHUH. 

•Bo n36e>KaHne noBpe>KfleHi/m wm yTenKM 3/ieKTponnTa M3 
sneMeHTOB nmaHMFi: 

• 3anpemaeTcn 3apnxaTb ajieMeHTbi nuTaHMn. 

• He flonycKaiiTe KopoTKoro 3aMbiKaHMn 3/ieMeHTa nmaHHn, He pa36 叩 aiiTe, 
He HarpeBaiiTe m He noflBepraiiTe BOfleiicTBmo orHn p,m yinmi3aMMM. 

• B cnynae npoTeMKn 3JieKTpo/iMTa, TiyaTejibHO yfla/ii/rre ocTaTKM 
>KMAKOCTM M3 OTCeKa M yCTaHOBMTe HOBblM 3/ieMeHT nUTaHHfl. 

• Ec/im HayuiHi/iKM He npeAnojiaraeTcn ncnonb30BaTb b TeneHne 
fl/iMTejibHoro BpeMeHM, n3B/ieKMTe sjieMeHT nuTaHnn. 

• yTM^M3aunio mc 门 ojib30BaHHoro s^eMeHTa nmaHun Heo6xoflMMo 
npOH3BOAMTb B COOTBeTCTBUM C Tpe60BaHMHMH MeCTHOrO 3aK0H0flaTejlbCTBa. 

• He ocTaBnnMTe 3/ieMeHT nMTaHun b6^m3m ot OTKpbuoro omn, b 
MecTax, HaxoAfiiMMxcn 门 ofl B03flewcTBneM npnMbix co^HeHHbix 
ziyMew, b ca/iOHe aBTOMo6n/m b xapKyio norofly mjim b MecTax, 
noABepraiomuxcn B03fleMCTBHio bucokhx TeMnepaTyp, Hanpmviep, 
pflAOM c o6orpeBaTeneM. 


Materiaty uzyte do pakownia tego produktu mogg by6 ' 
ponownie uzyte jak rowniez mozna poddac je recyklingowi. 

Prosimy o usuwanie wszystkich materiatow zgodnie 
z lokalnymi regulacjami dotyczgcymi recyklingu. 

W przypadku utylizacji produktu, nalezy stosowac si§ do 
lokalnych zasad lub przepis6w. 

Produkt ten oraz dostarczone akcesoria dostosowane sg do 
dyrektywy WEEE. (Dla modeli europejskich) 


Srodki ostroznosci 


• Gtosne stuchanie, ktore podraznia uszy, moze mie6 negatywny 
wptyw na stuch. 

• Przed w 相 czeniem zasilania pod 埤 czonego urzgdzenia, ustaw 
minimalny poziom gtosnosci. Gwattowna emisja gtosnego dzwi^ku 
moze bye szkodliwa dla uszu i moze spowodowad utrat? sluchu. 

• Nie nalezy uzywac stuchawek podezas jazdy rowerem, motorem 
b 与 dz samochodem. Takie post^powanie moze prowadzid do 
wypadkow. 

• W trakeie uzywania stuchawek, dla bezpieczenstwa utrzymuj 
giosnosc na takim poziomie, aby otaczajgce dzwi^ki byty slyszalne. 

• Nie zanurzac w wodzie lub zwilzac. 

_ Nie umieszczac ci^zkich przedmiotow na stuchawkach, nie 
nagrzewac oraz nie szarpafi stuchawek. Takie post^powania moze 
je uszkodzic zdeformowac. 

• Przechowuj wktadki douszne z dala od dzieci, aby zapobiec 
przypadkowemu ich potkm?ciu. 

• Nie nalezy odkr^cac zadnych srub oraz rozbierac lub przerabiad 
stuchawek. Sprawdzenie elementow wewn^trznych, regulacj§ lub 
napraw? stuchawek nalezy zlecid sprzedawey. 


Vi intygar p§ eget ansvar att den har produkten uppfyller standarderna 
EN 55013 samt EN 55020 och efterlever direktivet 2004/108/EC. (Galler 
den europeiska modeller!.) 


Angaende atervinnmg 


Produktens emballage ar §tervinningsbart. 

Kassera det enligt iokala Stervinningsbestammelser. 

Nar du kasserar enheten ska du gora det i Sverensstammelse 
med Iokala regler och bestammelser. 

Denna produkt och de medlevererade tillbehoren uppfyller 
WEEE-direktivet. (Galler den europeiska modeller!) 


Sakerhetsforeskrifter 


• Skydda dig mot horselskador genom att undvika att lyssna p§ s§ 
hog volym i horlurarna att det irriterar oronen. 

• Vrid ner volymen helt in nan du sl§r p§ en ansluten spelare. Ett 
plotsligt ljud med hog volym kan skada dina oron och orsaka nedsatt 
horsel. 

• Anvand inte horlurar nar du cyklar, kor motorcykel eller kor bil, 
eftersom det fin ns risk for olyckor. 

■ Nar du anvander hfirlurar bor du for sakerhets skull hSIla ljudstyrkan 
pi en niv§ p§ vilken du kan hora ljud frSn omgivningen. 

• Utsatt inte horlurarna for vatskor eller fukt. 

• Stall inte tunga foremSI pS horlurarna, varm inte upp dem och utsatt 
dem inte for onodigt vSId. I annat fall firms det risk att de skadas 
eller deformeras. 

• Forvara oronpropparna utom rackhill for barn for att forhindra att 
sm§ barn svaljer dem. 

• Ta inte bort nSgra skruvar och forsok inte ta isar eller reparera 
horlurarna. Kontakta Sterforsaljaren och hogtalarna behfiver 
kontrolleras, justeras eller repareras internt. 


Viktigt vid anvandningen 


_ Var noga med att hSIla i kontakten nar du kopplar ur kabeln. 

• Drag inte i kabeln eftersom det kan orsaka att ledningar lossnar 
eller skadas. Notera foljande korrekta anvandning. 

• Drag inte i kabeln i onodan. 


• Urz 与 dzenie nalezy odtgczac od gniazda elektryeznego trzymajgc za 
wtyczk§, a nie za kabel. 

• Nie napr^zaj zbyt mocno kabla, poniewaz moze dojsc do 
rozt 夺 czenia lub uszkodzenia kabla. Przestrzegaj ponizszyeh zasad 
w celu zapewnienia poprawnego uzytkowania. 

• Nie ciagnij zbyt mocno za kabel. 

• Nie ciggnij zbyt mocno za kabel podezas przyezepiania lub 
odezepiania go od dotgczonej spinki. 

• Nie zginaj kabla. 

• Urz^dzenie przenosne nie moze obciqzac stuchawek. 

• Nie owijaj kabla wok6t urzgdzenia przeno^nego. 

• Wiszgce urzgdzenie moze odtqczyd si§ i spa§c na ziemi§. Zachowaj 
ostroznosd, poniewaz firma DENON nie udziela gwaraneji na 
urzgdzenia przenoine. 

_ Metalowe cz^§ci mogq dotykad Twojej skory. Osoby z alergiami 
na metal nie powinny uzywac tych stuchawek. Je^li czujesz, ze 
stuchawki draznig Twojq skor§, przestan ich uzywac i skontaktuj si? z 
lekarzem lub sprzedaweg w celu uzyskania porady. 

• Nie uzywaj benzenu, rozpuszczalnika lub innych organicznych 
rozpuszczalnikow bgdz srodkow owadob6jczych do czyszczenia 
urzgdzenia poniewaz moze to spowodowac zmian§ jakosci bgdz koloru. 

• Dzwi^k wydostaje si§ na zewngtrz stuchawek, gdy poziom gtosnosci 
jest zbyt wysoki, co moze przeszkadzac innym osobom. Pomysl o 
innych i zmmejsz poziom gtosnosci. 


Srodki ostroznosci dotycz^ce baterii 


• Przed wymiang baterii nalezy ustawic wytgcznik zasilania stuchawek 
w potozeniu wyt^czenia. 

• Ta stuchawka jest zasilana baterig alkalicznq R03/AAA. Stosowanie 
innych baterii moze skrocic czas pracy urzgdzenia. 

• Dostarczona bateria jest przeznaczona jedynie do sprawdzenia 
dzia^ania urzqdzenia. 

• Nalezy zwrdcic uwag? na kierunek wktadania baterii — zgodnie 
z oznaezeniami © i © w komorze baterii. 

• Srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu lub wyciekowi 
elektrolitu z baterii: 

• Nie probuj tadowac wyezerpanej baterii. 

• Nie zwieraj stykow, nie rozbieraj, nie podgrzewaj oraz nie wrzucaj 
baterii do ognia. 

• W przypadku wystgpienia wycieku elektrolitu, wytrzyj doktadnie 
elektrolit z wn^trza komory baterii i wtoz nowg bateri?. 

• Wyjmij bateri? ze stuchawki, jesli nie b^dzie ona uzywana przez 
d+uzszy czas. 

• Utylizacj? baterii nalezy przeprowadzic zgodnie ze stosownymi 
lokalnymi przepisami. 

• Nie przechowuj baterii w poblizu zrodet ognia, w miejscu narazonym 
na bezposrednie oddziatywanie swiatta stoneeznego, wewngtrz 
samochodu na silnym slortcu lub w miejscach, w ktorych panujq 
bardzo wysokie temperatury, na przyktad w poblizu grzejnika. 


DENON 


使用耳機的注意事項 


安全注意事項 


• 如果使用高音量刺激您的耳朵 • 可能會對您的聽力造成負面影響。 

• 開啟連接装置的電源前，請先將音量調到最低，否則萬一音量突然變 
大 • 可能會對耳朵造成傷害 • 喪失聽力。 

• 騎自行車、摩托車以及開車時 • 請勿使用耳機。否則司能會導致事故。 

• 使用耳機時，為了安全起見，將音量調低，以便能聽到周圍的聲音。 

• 請勿將耳機放入水中或使其受潮。 

• 請勿用重物壓耳機；請勿讓耳機靠近熱源或請勿用力拉耳機，否則可 
能會造成損壞或使耳機變形。 

• 請將耳塞存放在兒童觸及不到的地點以避免兒童意外吞食。 

• 切勿拆下螺絲，拆開或修改耳機。如需內部檢查、調整或修理，請洽 
購買商店。 


操作注意事項 


• 拔下電源線時，請務必握住插頭。 

• 請勿過度用力壓迫纜線 • 否則可能導致線路中斷或毀壞。請遵守以下 
規則進行正確的使用。 

• 請勿過度拉槙線。 

• 將纜線連接至隨附的夾子或者從夾子上取下纜線時不要太過用力。 

• 請勿折疊纜線。 

• 當連接便攜式設備時，請勿使其騰空懸掛。 

• 請勿將纜線纏繞在便攜式設備周園。 


DENON 


耳机使用注意事项 


安全注意事项 


• 如果使用高音量刺激您的耳朵，可能会对您的听力造成负面影响。 

•在打开连接设备的电源之前，先将所有音量调到最低。打开设备后突 
然发出过大声音会对您的耳朵有害，并导致听觉障碍。 

•骑自行车、摩托车以及开车时，请勿使用耳机。否则可能会导致事故。 
•使用耳机吋，为了安全起见，将音鼉调低，以便能听到周围的声音。 

• 请勿将耳机放入水中或使其受潮。 

• 请勿用重物压耳机；请勿让耳机靠近热源或请勿用力拉耳机，否则可 
能会造成损坏或使耳机变形。 

• 请将耳塞存放在儿童触及不到的地方以避免儿童意外吞食。 

• 切勿拆除任何螺丝、拆卸或重装耳机。可从购买设备处咨询耳机的内 
部检查、调节及继修事宜。 


操作注意事项 


• 拔下电源线时，请务必握住插头。 

• 请勿过度用力压迫耳机线，否则可能导致线路中断或毁坏。请遵守以 
下规则进行正确的使用。 

• 请勿过度拉耳机线。 

•将耳机线连接至随附的夹子或者从夹子上取下耳机线时不要太过用力。 

• 请勿折叠耳机线。 

• 当连接便携式设备时，请勿使其腾空悬桂。 

• 请勿将耳机线缠绕在便携式设备周围。 


SVENSKA 


• Dra inte for h§rt i kabeln nar du faster den i eller tar bort den trSn 
klamman. 

• Vik inte kabeln. 

• LSt inte en barbar enhet hanga i horlurarna. 

• Linda inte kabeln runt den barbara enheten. 

Om du liter en barbar enhet hanga i horlurarna kan den lossna och 
falla. Var forsiktig eftersom DENON inte ger nSgon garanti pS barbar 
utrustning. 

Vid anvandningen kommer metall i kontakt med huden. De som 
ar allergiska mot metall bor inte anvanda dessa horlurar. Om du 
tycker att horlurarna irriterar huden, ska du sluta anvanda dem 
eller kontakta en lakare eller din Iterforsaljare for r§d angSende 
anvandningen. 

Anvand aldrig bensen, thinner och andra organiska losningsmedel, 
eller insektsmedel pS huvudenheten eftersom detta kan pSverka 
dess skick och farg. 

Ljud lacker utfrSn hfirlurama nar volymen arfor hog. Var hansynsfull 
mot andra i omgivningen. 


Forsiktighetsatgarder angaende batteriet 


• Var noga med att stanga av horlurarnas strombrytare nar du byter 
ut batteriet. 

• Anvand ett alkaliskt R03/AAA-batteri i de har horlurarna. Om du 
anvander andra batterier kan det handa att horlurarna inte fungerar 
lika lange. 

• Batteriet som medfoljer ar endast avsett for att kontrollera att 
horlurarna fungerar som de ska. 

• Satt i batterierna i ratt riktning enligt markeringarna © och © i 
batterifacket. 

• Undvik skador till foljd av lackande batterivatska: 

• Forsok inte ladda batteriet nar det ar tomt. 

• Batterier fSr inte kortslutas, tas isar, uppvarmas eller kastas i eld. 

• Om batterivatska lacker ut torkar du forsiktigt upp vatskan i 
batterifacket och satter sedan i ett nytt batteri. 

• Ta ut batteriet ur horlurarna om du inte tanker anvanda dem under 
en lagre tid. 

• Uttjanta batterier ska hanteras i enlighet med Iokala lagar for 
hantering av batterier. 

• Placera inte batteriet nara oppen eld, i direkt solljus, i en bil i varmt 
solsken eller pS platser med extremt hoga temperaturer, som till 
exempel intill ett varmeelement. 


中文繁體字 


如果將連接的便攜式設備騰空懸掛 | 將可能導致其斷開連接並掉落。 
由於 DEMON 對便攜式設備不提供保修，因此請小心使用。 

金屬部件會接觸您的皮膚。對金屬過敏的人不能使用這些耳機。如果您 
覺得耳機刺激您的皮膚，請停止使用並向醫生或購買商店詢問建議。 

請勿在主機上使用苯、稀釋劑、其他有機溶劑或殺蟲劑，因為可能會 
引起質量或顏色變化。 

因為耳機的結構 • 音量高時聲音會漏出。請不要影響其他人。並降 
低音量。 


電池使用注意事項 


• 更換電池時 ■ 務必關閉耳機電源。 

• 本耳機使用一頼 R03/AAA 鹼性電池。使用其他電池可能會縮短操作 
時間。 

• 隨附電池僅供確認操作使用0 
• 依正確方向裝入電池 • 認清電池艙中的®及©極標示。 

• 為了避免損壞或電池液漏出： 

• 切勿對乾電池充電。 

• 切勿將電池短路、拆開、加熱，或將電池丟入火中。 

• 如果電池液漏出，請小心擦乾電池艙内部的電池液 • 然後裝入新電池。 

• 如果長時間不使用耳機，請拆下電池。 

• 請依照當地的電池棄置規定處理用過的電池。 

• 切勿讓電池靠近火源、在陽光下直射、置於車内或烈日下，或是溫度 
過高的地方，例如暖爐附近。 


中文简体字 


如果将连接的便携式设备腾空悬挂，将可能导致其断开连接并掉落。 
由于 DEMON 对便携式设备不提供保修，因此请小心使用。 

金属部件会接触您的皮肤。对金属过敏的人不能使用这些耳机。如果您 
觉得耳机刺激您的皮肤，请停止使用井向医生或购买商店询问建议。 
请勿在主机上使用苯、稀释剂、其它有机溶剂或杀虫剂，因为可能会 
引起质鼉或颜色变化。 

因为耳机的结构，音量高时声音会漏出。请不要影响其他人。并降 
低音量。 


电池使用注意事项 


• 更换电池时确保关闭耳机电源。 

• 耳机使用 R03/AAA 碱性电池。使用其它电池会缩短设备使用时间。 

• 所提供电池仅供检查设备情况使用。 

•按适当方向插入电池，即：根据电池盒内的©/©标识插入电池。 

• 可采用下列方法避免电池损坏或漏液： 

• 切勿对干电池充电。 

• 切勿使电池短路、拆卸或加热电池，或将电池丟弃到火中。 

• 如发生电池漏液，仔细擦去电池盒内部的流液，并安装新电池。 

• 如长时间不使用耳机，应将电池取出。 

• 使用过的电池需遵守本地电池处置规定处理。 

•切勿将电池放置在以下环境中：火源附近、太阳直射的环境中、太阳 
暴晒的车内或极高温环境（如：加热器附近）。 
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